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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Rectificatie Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude 
(2016R002), Stcrt. 2016, nr. 12610 


In deze richtlijn staat in de tabel bij het nadeel (ondergrens) in € 80.000 onder het kopje Strafbeschik- 
king de volgende tekst opgenomen. 

'GB 100% schadebedrag tot maximaal € 81.000-.' 

Deze tekst is onjuist en moet luiden als volgt. 

'GB 100% schadebedrag tot maximaal € 82.000-.' 
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